
An Extraordinary Appeal for Donations for the Church 
Case for Support: Heating and Cooling Our Church 



One of the major focal places of our shared Catholic faith is what 
occurs in our church building. 

We hear the word of God. We experience the Mass ... the Body and 
Blood of Christ. 

We experience the major events in our life in our church building. 

The place we call a church can be the place where we experience 
our faith in all of the moments of our life from birth to death. From 
babes to adults being baptized, children having their first reconcilia- 
tion, then their first communion, for adults being brought into the 
faith, marriages, songs and hymns, concerts, week after week, we 
come together in this place. 



One of the hidden servants in this place is the heating, ventilation, 
and air conditioning system also known as an HVAC system. 

Our Heating and Ventilation system was installed in the original 
building of the church in 1967 when it was built. When it was in- 
stalled it was a heating and ventilation system. The system was de- 
signed to move 40,000 tons of air through the building. 

This system ceased to function in February 2016. The Building 
Committee found that the system could not be repaired in a long 
standing fashion and researched the appropriate and energy effec- 
tive system for our church. In the modern era, these kinds of sys- 
tems provide both heating during our mild winters and cooling dur- 
ing those hot days of summer. 


The cost of an HVAC system including a custom heating coil, duct 
work, contractors, asbestos mitigation, and special appeal cost is 
currently estimated to be around $250,000. This exceeds the cur- 
rent Church Maintenance Fund. 


The Administrative Council has recommended to the Pastor who has 
authorized an extraordinary fundraising for this amount to be raised 
between now and fall 2016 to fund this project. Donations to this 



project will be made by members and others to St. Matthew and will be considered to 
be "extraordinary and over-and-above regular giving". 

Cash donations or other kinds of gifts that can be readily converted to cash will be re- 
ceived by no later than October 2016. 

Other ways of giving could include 

• work groups hired to do a project where proceeds are given to the Appeal 

• give a donation online at WeShare at https://stmatthewhillsboro.weshareonline.org/ 

• proceeds from a sale of an item that are donated to the appeal 

• matching gifts from employers or companies that provide this kind of giving 

• donor directed funds as the Fidelity Charitable Fund 

• hosting a party of St Matthew family and friends to encourage them to the Appeal 

• monthly gift from now until October 2016 designated to the Appeal 

• Giving any way you want and are called to do by God. 

This extraordinary appeal for funds will be conducted by the St Matthew Office of De- 
velopment with a Team of committed volunteers ensuring the success of the program. 

Appropriate thanks and recognition will be extended to donors and contributors to this 
appeal including a parish celebration. 

Prayer: 

O God, you give us all things including our place of worship. 

Lead us, guide us, direct us as we discern our giving. 

We pray for other parishioners as they discern their giving. 

May we experience your generosity through our giving, support, and success of 
this special appeal. 

With your Son and the Holy Spirit, we praise you for ever and ever. Amen 


Timeline for Project 



For more information contact | Dave Eitland | Director of Development 
St Matthew Catholic Church | 475 SE Third Ave | Hillsboro, OR 97123 
503.648.1998 x 256 (direct) | 503.648.4489 (fax) | deitland@stmatthewhillsboro.org 

www.stmatthewhillsboro.ora 






Un llamado extraordinario para donaciones a la iglesia. 

Solicitud de apoyo: Calefaccion y aire acondicionado para nuestra 
iglesia. 

Uno de los sitios mas importantes de nuestra fe catolica es nuestro edifi- 
cio de la iglesia. 

Escuchamos la palabra de Dios. Vivimos la misa... el cuerpo y la sangre de 
Cristo. 

Vivimos experiencias de los eventos importantes de nuestra vida en el 
edificio de la iglesia. 

El lugar al que llamamos iglesia puede ser el lugar donde adquirimos 
nuestra fe en varias ocasiones de nuestra vida desde el nacimiento hasta 
la muerte. Desde bebes hasta adultos al ser bautizados, los nihos al hacer 
su primera reconciliacion, luego su primera comunion; para los adultos el 
ser traidos a la fe, los matrimonios, los canticos y alabanzas, los concier- 
tos, semana tras semana, nos reunimos en este lugar. 

Un servidor que se oculta en este edificio de la iglesia es el sistema de ca- 
lefaccion, ventilacion y aire acondicionado, tambien conocido como el sis- 
tema HVAC. 

Nuestro sistema de calefaccion y ventilacion se instalo en el edificio origi- 
nal de la iglesia cuando fue construida en 1967. Cuando se instalo era un 
sistema de calefaccion y ventilacion. El sistema fue disenado para mover 
40,000 toneladas de aire a traves del edificio. 

Este sistema dejo de funcionar en Febrero del 2016. El Comite de Cons- 
truccion descubrio que el sistema no podia ser reparado a lo largo del 
tiempo e investigo el sistema apropiado con efectividad de energia para 
nuestra iglesia. Ahora en la epoca moderna, este tipo de sistemas pro- 
veen calefaccion durante el invierno y aire acondicionado durante los ca- 
lurosos dfas de verano. 

El costo para un sistema HVAC, que incluye un serpentfn de calefaccion a 
la medida, conductos, contratistas, mitigacion de asbestos y costo de re- 
curso especial, actualmente se calcula alrededor de $250,000. Esto exce- 
de el Fondo de Mantenimiento de la Iglesia actual. 

El Consejo Administrative ha recomendado al pastor, quien ya lo ha auto- 
rizado, una recaudacion de fondos extraordinaria para reunir esta suma 




de dinero comenzando ahora hasta el otono del 2016 y asi financiar este proyecto. Las donaciones para 
este proyecto seran hechas por miembros y otras personas a San Mateo y seran consideradas 
"extraordinarias y mas alia de la donacion regular". 

Las donaciones en efectivo u otro tipo de obsequios que pueden ser convertidos en efectivo seran recibi- 
das a mas tardar en octubre del 2016. 

Otras oportunidades para contribuir a la causa podrian incluir: 

• Equipos de trabajo contratados para realizar un proyecto donde las ganancias sean dadas a la recau- 
dacion. 

• Hacer una donacion en linea a traves de WeShare: https://stmatthewhillsboro.weshareonline.org/ 

• Vender algun articulo donde las ganancias de la venta sean donadas a la recaudacion. 

• Donaciones de contrapartida de empleadores o compamas que proveen este tipo de donacion 
( matching gifts). 

• Financiacion de donantes como el Fidelity Charitable Fund. 

• Organizar una fiesta de familias y amigos de San Mateo para animarlos a contribuir a la recaudacion. 

• Hacer una contribucion mensual destinada para la recaudacion a partir de hoy hasta octubre del 
2016. 

• Contribuir de cualquier manera que usted lo desee o sea llamado a hacerlo por medio de Dios. 

Este llamado extraordinario para recaudar fondos sera dirigido por la Oficina de Desarrollo de San Mateo 
con un equipo de voluntarios comprometidos a asegurar el exito del programa. 

Un agradecimiento apropiado y un reconocimiento seran extendidos a los donantes y contribuidores para 
esta recaudacion incluyendo una celebracion parroquial. 

Oracion: 

Oh Dios, nos provees todo incluyendo nuestro lugar para adoracion. 

Conducenos, guianos, dirigenos mientras comprendemos nuestra 
donacion. 

Oramos por otros feligreses mientras disciernen su donacion. 

Que experimentemos su generosidad a traves de la donacion, apoyo y 
exito en esta recaudacion especial. 

Con tu hijo y el Espiritu Santo, te alabamos por siempre. 

Amen. 
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Para mas informacion contacte | Dave Eitland | Director de Desarrollo 
Iglesia Catolica de San Mateo | 475 SE Third Ave | Hillsboro, OR 97123 
503.648.1998 x 256 (oficina) | 503.648.4489 (fax) | deitland@stmatthewhillsboro.org 

www.stmatthewhillsboro.org 


